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Supra Series 

1. Massa 

2. Puker 

\WMWWV 

3. Kuuci Kontak 


VSWvVvVW VWWWWSAAfV 

4. Spul Input 

5. Koil 

wwwv 
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Karisma 125 

1. Koil 

vwww 

2. Massa 
3.12 Volt 
4. Pulser 

WSAA/WWVV 
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CBR 150 

1.12 Volt 

2. Pulser 

wwwvw/y 

3. Tachometer 

4. Massa 

5. Koi 


Souic 125 KLRANA 

1.12 Volt 

2. Puker 

VWVVWSAA^V 

3. Massa 

4. Koil 


wwvw 
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Jupiter MX 

Thunder 250 

Kaze X 130 

Honda V a rio/C lick 

1. Massa 

1. Massa 

1. Massa 

1.12 Volt 

2. Nol 

WWW 

2. Nol 

vwvw 

2. Koil 

VWWW 

2. Starter 

3. Massa 

3.12 Volt 

3. Puker 

VWSA/VWVW 

3. Puker 

wwwvww 

4.12 Volt 

4. Koil 

VWWW 

4. Nol 

WWW 

4. Nol 

'WWW 

5. Massa 

5. Nol 

WWW 

5. Nol 

WWW 

5. Massa Temp 

6. Temp 

6. Nol 

WWW 

6. Nol 

WWW 

6. Massa F/S 

7. Puker 

VWWWWW 

7. Massa 

7. Tacho 

VWWWWW 

7. Relay 

8. Koil 

8. Puker 

WWWWSAAt 

8.12Volt 

8. Cooke 

9. Nol 

WWW 



9. Nol 

vwvw 

10. Indikator 

VWVWVWVWVWSA 



10. Koil 

VWWW 

11. Nol 

WWW 



11. Nol 

WWW 

12. Fan 



12. Nol 

WWW 




13. Nol 

vwwv 




14. Temp 































































Hitam 


Putih 


: (+) Kunci Kontakss 


: (+) Alternator pengisian 
( + ) Lanipu dekat 

: ( + ) ke Saklar lampu 
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Kuning 


Biru 


: (♦} Lampu jauh 


Biiu Laut 
Biru-Kuning 


( + ) Sein kanan 
( + ) Pulser CPI 






















Warna Kabel Kelistrikan 
Motor KAWASAKI 


LAMPU BELAKANG 

















